Antoni Semler 


budowniczy i obywatel miasta Rzeszowa, 


po długiej a ciężkiej chorobie przeżywszy lat 56, przeniósł się 
dnia 5. Sierpnia r. b. do wieczności. 


W smutku pogrążona żona z dziećmi, zaprasza krewnych 
przyjaciół 1 znajomych na obrząd pogrzebowy. który się odbędzie 
dnia 6. Sierpnia o godzinie 6. po południu. 


Rzeszów, dnia 5. Sierpnia 1871. 


